Inia Estre 


przeżywszy lat 9, opatrzona św. Sakramentami, zmarła nagle 
dnia 2 stycznia 1952 r. 


osieracając rodziców i braciszka 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w sobotę 
dnia 5 b. m. o godzinie 11 przed poł., o czym zawiadamiają: 


rodzice, braciszek i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 8 rano w kościele OO. Karmelitów Bosych 
przy ul. Rakowieckiej. 


